c77 102 R 1001 (3151 RQ AIK D (108) 


DIL 12 
O 2sczri2Y ou mm 09 155268 MG ISSI 1552051 JIT 155268 po 1301-13) 
A 1 t w al Leen e KE ee a A eA DI TP 
E Aidan g. A DD 05 2503011 | 7 E 155268 
La Ka y z 
A £ 48 ; = D E 


E Ee GEI 
EE EE EEN GEESS 


A RAR 
Je BZ ES 
CTA AA 


s X 47,379 (> 
z oe 104 së ou 103 
z Lemi 
ti 108 BER e |C104 10? 
era E op ann le ms 295 1001915) 3 0 iii 
al Enp? 7 L 15 (CR MC3372 
z Es] Y DE RIOD 22% "gy ¿pS 0 AS 
SL hos e 
S ey 
£ 
DEI R74 LA 
05 155208 oun ua on ue 
el 
% 
S 


C113 104 285 1001315) 


CIH 104 I V 9 10x(315 
C112 104 R4 100 


i iT] [g žen 


1 2 3 4 5 6 7 B8 910 
[C3 M81511 
19 18 17 161514131211 


P 70543201 
1C9 TA764D AP 


eh Ab 11 1213141516 
E 


20 


HS ww 
(EM GE | A DA C195 220P 
ICH Zeg 


<} 19 
E Kai lu en |nan 
cidi A7 er 2507141 = C103 A9 cios A7 Æ S S S 
Da E d d TEE 
103 
2146 220% Du NL RISO 229 GL z 
RISS 2202 
Ke ll TA O Jon mg ks a Ee TIA (0454) i W, E Sie 
E t-12 IM cru 223 Hat "West 
(e C197 Op (PE D E H D pas Pe 
ST Ap (PEJE em 33P TEA 1 
2 E SÉ S S E o S e Gm sl Sao 102 3 E Se äi ZE GO, 
Pei o 
Z< C201 103 3 $2 em | wee 2 Di el) el 
S S D ~“ 470 oel ia D 182 cpm o On Hä 


Albrecht AE 300 / 400 RF-Board / HF-Teil Ma i n So hemat i c D/M t 94/0809) 


